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Аннотация 

Введение. В настоящее время существует проблема накопления многотоннажных отходов производства. Одним 
из таких отходов является избыточный активный ил —Щ отход биологической очистки сточных вод, 
характеризующийся высокой влажностью. При депонировании избыточного активного ила на картах возникают 
проблемы, связанные с изменением газовоздушного фона, выделением неприятных запахов, а также 
загрязнением грунтовых вод и почв. Продолжительное нахождение осадка на иловых картах в бескислородных 
условиях приводит к его загниванию, ухудшению влагоотдающих свойств. По этой причине разработка новых 
подходов к утилизации многотоннажного отхода, образующегося при очистке сточных вод, является актуальной. 
Целью данного исследования стала разработка способа предварительного обезвреживания и термической 
переработки избыточного активного ила с применением отхода энергетики. 

Материалы и методы. В работе использовали избыточный активный ил с влажностью 98,2 % (отход ГУ класса 
опасности). В качестве реагента для повышения влагоотдачи применяли шлам водоподготовки (отход У класса 
опасности). Для экспериментальных исследований по обезвоживанию использовали лабораторную центрифугу 
Ешт СМ-6М.01, на которой проводили испытания при различных условиях (500, 1 000 и 1 500 об/сек в течение 
1, 2, 3 минут) и определяли значение индекса центрифугирования как критерия влагоотдачи осадка. Топливные 
гранулы были разработаны методом окатывания с применением в качестве связующего технического 
лигносульфоната. Элементный анализ образцов с целью изучения возможности термической утилизации 
проводился с применением анализатора ЕА 3 000 Ешго Уесог. 

Результаты исследования. Разработана комплексная технология очистки образующихся газовых выбросов от 
твердых частиц, образующихся при сжигании топливных гранул и выносимых из топки в виде золы-уноса с 
уходящими газами. При этом одновременно также удаляются оксиды серы, азота, полихлорированные 
дибензодиоксины и дибензофураны при условии полезного использования тепла дымовых газов за счет 
снижения их температуры с 900-1200 °С до 140 °С. 

Обсуждение и заключение. Предлагаемый в статье подход к переработке и утилизации многотоннажных 
отходов позволяет снизить влажность избыточного активного ила и использовать отход в качестве вторичного 
энергетического ресурса. Такой способ является экологически безопасным и позволяет решить двойную технико- 
экологическую задачу — эффективную переработку отходов производств, снижение антропогенной нагрузки на 
почвы, воздух, подземные воды, а также получение дополнительной электрической и тепловой энергии путем 
термической утилизации. Результаты работы свидетельствуют о возможности комплексного использования 
комбинации отходов различных производств (осадков сточных вод, отходов водоподготовки и целлюлозно- 
бумажной промышленности) в качестве вторичных энергетических ресурсов. Полученные результаты 
представляют практический интерес для предприятий коммунального и промышленного сектора, на которых 
имеются сооружения очистки сточных вод. 
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Введение. Обеспечение экологической безопасности путем снижения экологической нагрузки на 
окружающую среду посредством разработки и реализации комплексных подходов обращения с отходами 
является одной из ключевых целей в сфере устойчивого развития. При этом в настоящее время высокий процент 
отходов подвергается захоронению, так как отсутствуют высокоэффективные производства по переработке и 
утилизации отходов. В связи с интенсивным ростом объемов различных категорий отходов каждый год 
возрастает экологическая нагрузка на существующие полигоны и накопители. Все более острыми становятся 
проблемы загрязнения окружающей среды вследствие ненадлежащей эксплуатации полигонов, необходимости 
их территориального расширения. Значительная часть отходов, которая в настоящее время подвергается 
захоронению, может поступать на переработку и утилизацию, что позволит многократно сократить нагрузку на 
полигоны и получить готовый вторичный материальный ресурс, пригодный для дальнейшего вовлечения в 
производственный цикл. 

Одним из таких отходов выступает избыточный активный ил — осадок, образующийся в процессе 
биологической очистки сточных вод, который отводится на иловые поля для сушки в естественных условиях. 
При этом в Российской Федерации образуется порядка 100 млн. тонн такого осадка ежегодно. Складирование 
избыточного активного ила приводит к изменению газовоздушного фона, распространению неприятных запахов 
и бактериальному загрязнению почв. 

Еще одним многотоннажным отходом производства является шлам водоподготовки тепловых электрических 
станций (ТЭС), образующийся в осветлительных фильтрах при проведении известкования и коагуляции природной 
добавочной воды. Шлам отводится в виде пульты на шламонакопители. При его складировании и хранении возникает 
проблема защелачивания почв, повышения минерализации подземных вод. 

Общей проблемой, характерной для хранения многотоннажных отходов, является отчуждение 
сельскохозяйственных земель и территорий, а также увеличение антропогенной нагрузки на окружающую 
природную среду. 

Для снижения антропогенной нагрузки используются различные способы утилизации отходов, в том числе 
избыточного активного ила [1]. Например, проводится переработка активного ила для получения 
адсорбционного материала для сорбции нефти и нефтепродуктов [2], а также для извлечения фосфатов и других 
загрязняющих вещества, присутствующих в городских сточных водах [3]. Еще одним способом утилизации 
активного ила является его использование в качестве добавки к органическим минеральным удобрениям [4], в 
строительстве при изготовлении бетонной смеси [5], а также в процессе анаэробного сбраживания для получения 
биогаза и использования твердой фазы (кека) как удобрения и рекультиванта [6]. Существуют работы 
зарубежных и современных авторов по использованию энергетического потенциала избыточного активного ила. 
Например, в [7] предлагается получение водорода из отработанного активного ила с применением микробной 
электролизной ячейки, в которой органические соединения могут быть использованы в качестве субстрата. 
Пиролиз активного ила является еще одним способом использования энергетического потенциала и получения 
дополнительной энергии при термическом разложении избыточного ила допиролизного газа, полукокса и 
жидкой фракции [8]. 

Целью данной работы явилось исследование и разработка способа предварительного обезвреживания и 
термической переработки избыточного активного ила с применением многотоннажного отхода энергетики. 

Материалы и методы. Экспериментальные лабораторные исследования проводили с использованием 
избыточного активного ила — осадка биологической очистки сточных вод, видовой состав которого представлен 
простейшими, амебами, коловратками, инфузориями, нематодами, актиномицетами и прочими 
микроорганизмами. 

Структура активного ила представляет собой хлопьевидную массу бурого цвета, являющуюся гетерогенной 
системой, относящуюся к тонким суспензиям. Был определен гранулометрический состав активного ила: 
частицы размером менее 1 мм составили 98 %, 1-3 мм — 1,5-1,8 %, более Змм — 0,4-0,6 %. Плотность 
используемого материала — 1,11 г/см3. Основными органическими компонентами являются белки, жиры и 
углеводы, составляющие 75—85 % беззольного (органического) вещества. Остальные 15—20 % приходятся на 
долю лигниногумусового комплекса [9]. Компонентный состав избыточного активного ила представлен в 
таблице 1. В сырых осадках в основном присутствуют белковые вещества, в сброженных — гуминовые 
соединения [10]. 


Таблица 1 
Компонентный состав избыточного ила 
Параметр | Зольность | а-целлюлоза | Геми-целлюлоза Белки, гуматы| Жиры Общий азот Фосфор 
% 12-15 0,8—2,0 2,2-2,6 30-35 7,11—14,0 6,8—7,3 5,4 
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Влажность используемого активного ила после вторичных отстойников составляла 98,2 %, после отстаивания 
под действием силы тяжести снижалась до 94 %. Зольность активного ила —12,2 %. Избыточный активный ил 
относится к ГУ классу опасности. 

Химический состав минеральной части избыточного активного ила включает в себя (масс. %): 53102 — 35,7; 
АБОз — 12,3; Ее Оз— 7,8; СаО — 14,2; МгО — 9,4; К›О — 0,8; Ма?О — 2,1; ГпО — 0,22; СиО — 0,12; №0 — 0,28; 
Сг2Оз — 0,23. 

Избыточный активный ил относится к группе гигрофильных органических субстратов, легко загнивающих и 
по этой причине подлежащих обработке [11]. Органическая часть избыточного активного ила подвержена 
быстрому загниванию с выделением неприятного запаха, при этом увеличивается количество коллоидных и 
мелкодисперсных частиц, вследствие чего снижается водоотдача осадков [12]. 

Влага активного ила включает в себя свободную, коллоидно-связанную и гигроскопическую формы. 
Свободная влага не связана с твердыми частицами и легко удаляется сушкой на иловых площадках, фильтрацией 
или отжимом при небольших давлениях, обезвоживанием [13]. Коллоидно-связанная влага извлекается из 
осадков с большими энергозатратами, может быть удалена фильтрацией и центрифугированием при коагуляции. 
Полное удаление коллоидно-связанной влаги возможно только путем сушки при повышенных температурах. 
Гигроскопическая (или химически связанная) влага составляет до 8—10 % от всей массы воды и не удаляется даже 
при термической сушке, а только путем сжигания осадка [14]. 

Помимо высокой влажности активный ил характеризуется низкой влагоотдачей, что связано с присутствием 
в нем коллоидно-связанной и гигроскопической влаги. Коллоидно-связанная влага присутствует в активном иле 
за счет процессов загнивания его органической части, так как загнивание характеризуется повышенным 
образованием мелкодисперсных, коллоидных частиц. 

В исследовании предлагается извлекать коллоидно-связанную влагу за счет предварительной обработки 
избыточного активного ила шламом водоподготовки ТЭС и дальнейшего их совместного центрифугирования. 

В качестве реагента предложено использовать шлам водоподготовки ТЭС, который является отходом 
У класса опасности, образующимся при подготовке добавочной воды на ТЭС. При этом шламовая пульпа 
направляется на шламонакопители для ее размещения и хранения. Химический состав карбонатного шлама 
Казанской ТЭЦ-1 (% масс.): Са?* — 87; М2?* — 9,7; СОз2- — 71,7; ОН` — 10,03; $0.47 — 5,7. 

При проведении экспериментальных исследований влажность шламовой пульты была снижена с 87 % до 3 % 
путем обезвоживания отхода в цехе термической осушки. В шламе присутствовали гуминовые вещества в количестве 
до 11 % общей массы образца, что было установлено методом газовой хромато-масс-спектрометрии [15]. Определены 
физико-химические характеристики шлама: насыпная плотность — 572 кг/м3, зольность шлама — 89%, 
влагоемкость — 56 % (масс.), рН среды — 8,54. Гранулометрический анализ, проведенный ситовым методом, 
показал, что основная фракция шлама (около 96 %) составляет 0,09-0,5 мм. 

При дозировании шлам водоподготовки равномерно распределяли среди крупных волокон и твердых частиц, 
присутствующих в избыточном активном иле, и тщательно перемешивали осадки. 

В экспериментальных исследованиях использовали лабораторную центрифугу Еши СМ-6М.01 с целью 
обезвоживания избыточного активного ила. Предварительно перемешанные в различных пропорциях отходы 
(активный ил и шлам) подвергались разделению в центрифуге при ее работе на скоростях 500, 1000 и 
1 500 об/сек в течение 1, 2, 3 минут. 

Далее определяли индекс центрифугирования как критерий влагоотдачи осадка [16]. 

Оценку влагоотдачи и седиментационных свойств активного ила проводили по значению индекса 
центрифугирования / (см9/ г), рассчитываемого по формуле: 

__# 
7..С? 


где | и и — объем уплотненного и исходного осадка, смз; С — концентрация исходного осадка, г/смз. 


Индекс центрифугирования, как параметр в качестве критерия, позволяет провести оценку повышения 
эффективности задержания сухого вещества при предварительной обработке избыточного активного ила шламом 
водоподготовки. После обезвоживания осадок направляли на термическую утилизацию. Для удобства 
дозирования методом окатывания были разработаны топливные гранулы размером 5-7 мм. В качестве 
связующего были использованы технический порошкообразный лигносульфонат и технический кукурузный 
крахмал. Лигносульфонат представляет собой мучнистый порошок от светло-желтого до коричневого цвета, 
являющийся побочным продуктом при варке целлюлозной массы. Технический кукурузный крахмал является 
однородным порошкообразным материалом от белого до светло-жёлтого цвета и выступает одним из наиболее 
многофункциональных сырьевых продуктов. 
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Выбор связующих был обусловлен их доступностью, невысокой стоимостью, низкой влажностью (не более 
8 % и 10% соответственно) и высокой теплотой сгорания (низшая теплота сгорания — 17,2 и 16,8 МДж/кг 
соответственно) [17]. Выбранные связующие являются взрыво- и пожаробезопасными. 

Далее определяли общетехнические характеристики полученных гранул: влажность, зольность, прочность на 
истирание, насыпную плотность, а также теплоту сгорания гранул. Элементный анализ образцов проводили с 
применением анализатора ЕА 3000 Его Уесюг. На основании проведенных исследований проводили выбор 
подходящей схемы очистки газовых выбросов. 

Для получения достоверных данных все экспериментальные исследования проводились не менее трех раз. 

Результаты исследования. Экспериментальные исследования показали, что активный ил характеризуется 
высокой влажностью — 98,2 %. Для эффективного обезвоживания проведено центрифугирование избыточного 
активного ила и шлама водоподготовки. Результаты экспериментальных исследований представлены на рис. 1. 

По результатам исследования видно, что при увеличении дозируемого шлама происходит снижение индекса 
центрифугирования. Наиболее оптимальным является центрифугирование избыточного ила при 
предварительной обработке шламом в количестве 0,6 г/дм? в течение 1 мин со скоростью 1 000 об/с. 


Ь семги 


0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 151 2, г/дмз 


Рис. 1. Зависимость значения индекса центрифугирования (/) от вводимой дозы шлама (0): 
(черная) — 500 об/мин; (оранжевая) — 1 000 об/мин; (синяя) — 1 500 об/мин; 


— 1 мин; ^^ —2 мин; - —3 мин 


При центрифугировании твердые частицы шлама водоподготовки способствуют разрыву коллоидных систем 
и повышенному выходу гидратно-связанной влаги. Нарушается агрегативная устойчивость избыточного 
активного ила, что способствует повышению влагоотдачи. 

Помимо этого, частицы активного ила представляют собой амфотерный коллоид и, как и большинство 
микроорганизмов, имеют отрицательный заряд при значениях рН=4-9 [18]. Введение шлама создает рН=8,54, 
что соответствует представленному диапазону значений. Хлопья активного ила заряжены отрицательно, так как 
заряд полимерных веществ и микроорганизмов близок к нейтральному или небольшому отрицательному. При 
этом адсорбция внеклеточных полимеров на микроорганизмах происходит за счет нейтральных групп и не 
связана с изменением заряда. 
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На поверхности шлама присутствуют положительно заряженные катионы Са?*. Извлечение коллоидно- 
связанной влаги происходит с высокой эффективностью, так как при обработке шламом водоподготовки, 
выступающим как коагулянт, происходит нейтрализация заряда и укрупнение частиц и, как следствие, 
повышение влагоотдающих свойств и снижение удельного сопротивления осадка. 

В результате предварительной обработки шламом и дальнейшего центрифугирования изменяется структура 
осадка избыточного активного ила. При отсутствии предварительной обработки шламом активный ил прочно 
удерживает влагу и характеризуется низкой влагоотдающей способностью, в то время как при введении шлама 
из избыточного активного ила извлекается коллоидно-связанная влага. В результате образуется твердая фаза, 
которая легко отделяется от фугата после центрифугирования. 

Гигроскопическая или химически связанная влага, составляющая около 3-8 % от общей влаги, 
присутствующая в избыточном активном иле, извлекается только при термической утилизации. 

Далее смешанный осадок, имеющий влажность не более 60—64 %, направляется на формование топливных 
гранул диаметром 5-7 мм с применением связующих технического лигносульфоната и технического крахмала. 
Гранулы такого размера разрабатываются для удобного перемещения пневмотранспортными установками, а 
также для повышения точности дозирования топлива. В качестве связующих предпочтение отдается 
экологически безопасным веществам с хорошими теплотворной способностью и сцепляющими свойствами. 

Важными характеристиками полученных гранул, влияющих на эффективность термической переработки, 
являются технические и теплотехнические свойства, которые представлены в таблице 2. 

По результатам исследований основным энергетическим показателем, характеризующим топливные гранулы, 
являлась теплота сгорания. По этой причине для термической переработки были выбраны гранулы с техническим 
лигносульфонатом, так как они имеют более высокое значение теплотворной способности. Полученное значение 
теплоты сгорания разработанных гранул сравнимо с теплотворной способностью торфа. 


Таблица 2 
Технические характеристики топливных гранул 
о Крахмал технический Лигносульфонат технический 
| ри (22 % масс.) (22 % масс.) 

Влажность, % 4,8—0,1 3,1=0,1 
Насыпная плотность, кг/м? 828 788 

Зольность, % 29,2 27,9 

Цвет золы светло-серый светло-коричневый 

Прочность на истирание, % 0,5 0,1 
Теплота сгорания, МДж/кг 9 672,6 10 345,5 


Теплота сгорания топливных гранул, помимо влажности и зольности (внешнего балласта топлива), 
определяется соотношением основных элементов (С, Н, М, 5) и зависит от содержания горючих элементов 
(углерода, водорода и серы) [13]. 

Элементный состав топливных гранул с применением технического лигносульфоната показал следующие 
значения: СР=30,1 %; НР=2,9 %; 5РЕ1,1 %; №Р=1,24 %. К основным горючим элементам относят углерод (34,1 МДж/кг) 
и водород (120,5 МДж/кг). Сера, азот, содержащиеся в топливных гранулах, образуют токсичные оксиды серы и азота, 
которые необходимо извлекать из газовых выбросов после термической утилизации. При этом сера имеет более 
низкую теплоту сгорания (9,3 МДж/кг), а азот содержится в топливных гранулах в виде органических соединений и 
снижает теплотворную способность топлива. 

Предложена технология утилизации осадков, основанная на предварительном обезвоживании и их термической 
переработке в циркулирующем кипящем слое с утилизацией тепла отходящих газов, образующихся после процесса 
сжигания активного ила и очистки уходящих газов (рис. 2). 
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Рис. 2. Технологическая схема термической переработки осадков сточных вод: 
1 — бункер хранения шлама; 2 — накопитель избыточного активного ила; 3 — бункер перемешивания осадка; 4 — декантер; 
5 — гранулятор (экструдер); 6 — бункер хранения топливных гранул; 7 — бункер хранения инертного материала; 
8 — котел с циркулирующим кипящим слоем; 9 — котел-утилизатор тепла дымовых газов; 10 — паровая турбина; 
11 — электрогенератор; 12 — циклон; 13 — распыливающий абсорбер; 14 — бункер приготовления суспензии; 
15 — аппарат ввода активного угля; 16 — рукавный фильтр; 17 — бункер хранения активного угля; 18 — дымовая труба; 
19 — бункер сбора золы и продуктов реакций; 20 — бункер сбора шлака 


Сжигание гранул из бункера хранения 6 происходит в котле с циркулирующим кипящим слоем 8, который 
характеризуется эффектом псевдоожижения или «кипения» за счет восходящего газового потока и интенсивного 
перемешивания частиц (с участием инертного материала из бункера 7 — песка (оксида кремния), обладающего 
высокой удельной теплоемкостью (0,835 кДж/(кг К)), стабилизирующего температуру процесса при качественном 
или количественном колебании топливных гранул на основе активного ила). Интенсивное кипение слоя 
способствует перемешиванию топливных гранул, окислителя, а также продуктов сгорания. Поэтому отсутствует 
необходимость дополнительного механического перемешивания гранул. Для воспламенения при пуске установки 
осуществляется подвод природного газа. 

После сгорания газы с температурой около 900 —1 200 °С проходят котел-утилизатор 9, в котором происходит 
нагрев химически обессоленной воды до состояния пара. Пар направляется на турбину 10, с помощью 
электрогенератора 11 вырабатывается электрическая энергия. Частично пар из теплофикационных отборов 
направляется на собственные нужды предприятия. Газы, охлажденные до температуры 200-250 °С, 
направляются на очистку в фильтрующий блок, состоящий из механической очистки и оборудования очистки 
газовых выбросов абсорбционными и адсорбционными методами. Улавливание твердых дисперсных частиц 
осуществляется путем использования циклонов и рукавных фильтров. Охлажденные газы поступают в 
циклоны 12 для извлечения золы-уноса, а также инертного материала, выносимого вместе с дымовыми газами. 
Далее дымовые газы направляются в распыливающий адсорбер 13, в котором осуществляется полная их 
доочистка от хлористого водорода, сернистого газа, оксидов азота, а также частично от полихлорированных 
дибензодиоксинов и дибензофуранов. Для этого дозируется отход водоподготовки из бункера 1 в качестве 
сорбционного материала. После распыливающего адсорбера 13 температура уходящих газов составляет 140 °С. 
Доочистка от полихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов осуществляется путем распыла 
активированного угля из бункера 17 в аппарате 15 перед рукавными фильтрами. Оставшаяся зола-уноса, 
а также непрореагировавший шлам и продукты химических реакций улавливаются с помощью рукавного 
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фильтра 16 и собираются в бункере сбора золы и продуктов реакций 19. После очистки дымовых газов с 
использованием рукавных фильтров 16 для очистки выбросов в атмосферу от оксидов азота применяется способ 
рециркуляции дымовых газов путем отбора 20-30 % газовых сред из газохода и их подачи в зону активного 
горения котла с циркулирующим кипящим слоем 8. После полной очистки уходящие газы направляются в 
дымовую трубу 18. 

Обсуждение и заключение. Полученные результаты исследований указывают на наличие энергетического 
потенциала разработанных гранул, который можно преобразовать в тепловую и электрическую энергию при условии 
экологической безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую природную среду. 

Выбор котла с циркулирующим кипящим слоем является оптимальным решением для данной технологии из 
прочих существующих, так как интенсивное кипение слоя способствует перемешиванию топливных гранул, 
окислителя, а также продуктов сгорания. Поэтому отсутствует необходимость дополнительного механического 
перемешивания гранул. Для воспламенения гранул при пуске установки осуществляется подвод природного газа. 

При использовании в котле с кипящим слоем топливных гранул на основе активного ила, шлама и 
связующего, происходит реакция термического разложения карбоната кальция при температуре 900-1 200 °С и 
дальнейшее связывание оксида серы с получением гипса с последующим его выносом. В слое будут протекать 
следующие реакции: 

СаСО; —> СаО-+СО, +178,8 кДж/моль; 
СаО +50), +1/2О0, — СабО., —500 кДж/моль. 

В органической части активного ила также присутствуют соединения хлора, а также фтора. В кипящем слое 
соединения хлора и фтора подвергаются высокотемпературному разложению (пирогидролизу) с превращением в 
хлористый и фтористый водород, которые далее взаимодействуют с оксидами кальция по следующим реакциям: 

СаО +2НС -> Сас]. +Н.О; 
СаО +2НЕ-> СаЕ, +Н.О. 

Однако, при использовании данного решения требуется доочистка газовых выбросов, образующихся в котле 
с циркулирующим кипящим слоем, а именно: извлечение твердых частиц, образующихся при сжигании 
топливных гранул и выносимых из топки в виде золы-уноса с уходящими газами, а также удаление остаточных 
оксидов серы, азота, полихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов. 

Достоинством предложенного в статье подхода является возможность обезвреживания токсичных продуктов 
сгорания, которые образуются при сжигании. 

Оксиды серы, хлористый и фтористый водород, а также полихлорированные дибензодиоксины и 
дибензофураны извлекаются с применением распыливающего адсорбера и адсорбционной доочистки дымовых 
газов активированным углем. Для проведения доочистки в распыливающем адсорбере традиционно дозируется 
суспензия известняка. Так как карбонат кальция является одним из основных компонентов шлама 
водоподготовки, то реализуется использование его в качестве реагента отхода теплоэнергетики. Важным 
условием является хорошее перемешивание капель суспензии с уходящими газами, а также обеспечение тонкого 
распыливания суспензии. 

При поглощении $О>› шламом теплоэнергетики протекают химические реакции: 

Н,5О; <> 50, +Н›О; 
Н,ЗО; +СаСО., +Н.О > Са$О..Н.Оф+СО, Т. 

Удаление полихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов частично происходит в распыливающем 
адсорбере по следующим реакциям: 

С2Н,С и .О› + (9+0,50)0› > ®-4)Н.О+12СО, +(8-п)НС; 
С2Н,СЬ_„ -О+(9,5+0,50)О5 > (п-4)Н,О +12СО. + (8 -в)НС. 

Данный подход показал свою эффективность при сжигании твердых коммунальных отходов [19] и также 
может быть внедрен в практику термической утилизации осадков сточных вод. 

Для полной доочистки дымовых газов от оксидов азота до значений нормативов допустимого выброса 
проводится частичная рециркуляция дымовых газов путем их подачи в зону активного горения котла. Этот 
подход позволяет снизить концентрацию МО, до требуемых значений. Данный метод имеет широкое применение 
в топочных процессах энергетических котлов и также может применяться для котлов с циркулирующим 
кипящим слоем. 

Применение предложенного в статье метода термического обезвреживания отходов производства — избыточного 
активного ила и шлама теплоэнергетики — различными отраслями промышленности позволяет сохранить природные 
виды органического топлива, снижает антропогенную нагрузку на окружающую природную среду. При этом 
решается двойная технико-экологическая задача: эффективная переработка отходов производств, ликвидация иловых 


Техносферная безопасность 


6 рз:// 6рз-оигпа].га 


Безопасность техногенных и природных систем. 2024;8(2):26-36. е1$5М№ 2541—9129 


полей, шламонакопителей и сопутствующих проблем, связанных со складированием многотоннажных отходов и 
отчуждением территорий, а также получение дополнительной энергии с применением экологически безопасного 
способа термического обезвреживания. 

Таким образом, предлагаемый подход позволяет реализовать экологически безопасный способ утилизации 
при реализации природоохранных мероприятий, эффективно переработать многотоннажные отходы и 
реализовать принцип энергоресурсосбережения на промышленных и на коммунальных предприятиях, в которых 
присутствует система очистки сточных вод. 
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